AUGUST HERDLICZKA 


pensyonowany Kontrolor c. k. Kasy glównéj w Krakowie, 


przeżywszy lat 74, po krótkićj a dolegliwéj chorobie zasnął w Panu 
dnia 26 Kwietnia 1884 r. 


Pozostała żona wraz z dziećmi, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok z domu pod l. 24 przy ul. Floryanskiej, w Poniedziałek dnia 28 b. m. o — 4-ej po południu 
wprost na Cmentarz. 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA“ J. K. Pękalski. W drukarni ,CZASU* w Krakowie. 


